SENSOR (SENSOR, ANALOG PRE PROCESS SECTION) P.C.BOARD (FOR PAL: VEP22251B) 


AV OUT P.C.BOARD (FOR NTSC: VEP80A43A) 
DC INPUT P.C.BOARD (FOR NTSC: VEP80A44A) 


CBA-14 
CBA-14 


SENSOR PAL 
COMPONENT 
REF 
LOC 
IC103 
A3 
IC105 
B3 
IC105 
B3 
IC106 
B5 
IC110 
C5 
IC111 
B4 
IC112 
A4 
IC113 
B3 
IC114 
A4 
IC504 
B2 
PP101 
B4 
PP501 
C3 
Q102 
A3 
Q103 
B4 
Q105 
B3 
Q106 
B3 
Q107 
A5 


SENSOR PAL 
FOIL 
REF 
LOC 
IC101 
C7 
IC102 
C6 
IC104 
B6 
IC107 
B6 
IC108 
B6 
IC109 
A6 
IC505 
A9 
IC506 
C9 
IC507 
B9 
IC508 
C8 
Q104 
A7 
Q501 
A8 
Q502 
B8 
Q503 
B8 
Q504 
C8 
Q505 
C9 
Q506 
A8 


SENSOR (SENSOR, ANALOG PRE PROCESS SECTION) P.C.BOARD (FOR NTSC: VEP22146A) 


CBA-15 
CBA-15 
CBA-15 


SENSOR NTSC 
COMPONENT 
REF 
LOC 
IC103 
A3 
IC105 
B3 
IC106 
B5 
IC110 
C5 
IC111 
B4 
IC112 
A4 
IC113 
B3 
IC114 
A4 
IC504 
B2 
Q102 
A3 
Q103 
B4 
Q105 
B3 
Q106 
B3 
Q107 
A5 
PP101 
B4 


SENSOR NTSC 
FOIL 
REF 
LOC 
IC101 
C7 
IC102 
C6 
IC104 
B6 
IC107 
B6 
IC108 
B6 
IC109 
A-6 
IC505 
A9 
IC507 
B9 
Q104 
A7 
Q501 
A8 
Q502 
B8 
Q503 
B8 
Q504 
C8 
Q505 
C9 
Q506 
A9 


PROCESS (PROCESS, LENS DRIVE SECTION) P.C.BOARD (FOR NTSC: VEP23285B) 


CBA-16 
CBA-16 
CBA-16 


PROCESS PAL 
COMPONENT 
REF 
LOC 
IC305 
E2 
IC306 
E4 
IC307 
D4 
IC309 
D1 
IC310 
D2 
IC311 
D3 
IC316 
E2 
IC702 
A2 
IC703 
B1 
IC705 
B3 
Q704 
B4 
FP301 
C3 
FP302 
E5 
FP303 
C5 
FP305 
B4 
FP701 
B2 


PROCESS PAL 
FOIL 
REF 
LOC 
IC301 
D7 
IC302 
C8 
IC303 
E6 
IC304 
E8 
IC308 
D7 
IC312 
D6 
IC313 
E9 
IC317 
C6 
IC701 
B8 
IC704 
B8 
IC706 
B6 
IC707 
B9 
IC708 
B7 
QR701 
B8 
FP301 
B5 
PP701 
A8 
TL301 
A7 
TL302 
A8 


PROCESS NTSC 
COMPONENT 
REF 
LOC 
FP302 
E5 
FP303 
C5 
FP305 
B4 
FP701 
B2 
IC305 
E2 
IC306 
E4 
IC307 
D4 
IC309 
D1 
IC310 
D2 
IC311 
D3 
IC314 
D1 
IC316 
E2 
IC702 
A2 
IC703 
B1 
IC705 
B3 
PS301 
C3 
Q704 
B4 


PROCESS NTSC 
FOIL 
REF 
LOC 
FP301 
B5 
FP304 
D9 
IC301 
D7 
IC302 
C8 
IC303 
E6 
IC304 
E8 
IC308 
D7 
IC312 
D6 
IC313 
E9 
IC317 
C6 
IC318 
C6 
IC701 
B8 
IC704 
B8 
IC706 
A6 
IC707 
B9 
IC708 
B7 
PP701 
A8 
QR701 
B8 
TL301 
A7 
TL302 
A8 


PROCESS (PROCESS, LENS DRIVE SECTION) P.C.BOARD (FOR PAL: VEP23422B) 


CBA-17 
CBA-17 


